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AMTRAK 900 

After successful tests of Swedish built *995 
in 1976, the first domestic built AEM7 elec- 
tric locomotive built under license by Electro- 
Motive is delivered to Amtrak. No. 900, the 
first of 47 units made its first test run on 
January 23, 1980. 
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